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Appendix 16.1.9.1.101. Summary statistics of Total Anti-oxidant capacity CmM) by Treatment and study Day 


Raw Data 


Treatment Statistics 


Raw Data 


Adj. by No 

. of cig. 


Day -1 

Day 3 

Day 8 

Ove rail 

Day -1 

Day 3 

Day 8 

Overall 

A 

N 

IS.000 

20.000 

20.000 

40.000 

18.000 

20.000 

19.000 

39.000 

1 

7 Mean 

0.361 

0.343 

0.374 

0.359 

0.021 

0.018 

0.021 

0.020 

It tAl 0 

S.D, 

0.061 

0.058 

0.076 

0.069 

0.010 

O.OOS 

0.008 

0.007 


Minimum 

0.257 

0.262 

0.165 

0.165 

0.012 

0.013 

0.008 

O.OOS 


Maximum 

0.441 

0.488 

0.482 

0.488 

0.053 

0.031 

0.038 

0.038 


Median 

0.368 

0.344 

0.385 

0.354 

0.018 

0.017 

0.018 

0.017 

B 

N 

19,000 

20.000 

20.000 

40.000 

19.000 

20.000 

20.000 

40.000 


Mean 

0.402 

0.380 

0.391 

0.386 

0.024 

0.023 

0.025 

0.024 


5.P, 

0.092 

0.078 

0.086 

0.081 

0.009 

0.008 

0.009 

0.009 

■V 

Minimum 

0.257 

0.253 

0.261 

0.253 

0.013 

0.013 

0.015 

0.013 


Maximum 

0.625 

0.537 

0.590 

0.590 

0.045 

0.041 

0.049 

0.049 


Median 

0.398 

0,377 

0.394 

0.387 

0.023 

0.021 

0.022 

0.022 

C 

N 

19.000 

20.000 

20.000 

40.000 

19.000 

20.000 

19.000 

39.000 


Mean 

0.397 

0.379 

0.406 

0.393 

0.022 

0.022 

0,021 

0.021 

,51 

S.D. 

0.074 

0.067 

0.070 

0.069 

0.007 

0.008 

0.007 

0.008 


Minimum 

0.307 

0.285 

0.295 

0.285 

0.014 

0.014 

0.015 

0.014 


Maximum 

0.596 

0.553 

0.575 

0.575 

0.040 

0.042 

0.038 

0-042 


Medi an 

0.375 

0,359 

0.390 

0.379 

0.019 

0.019 

0,019 

0.019 

D 

N 

15.000 

19.000 

ZO.QQQ 

39.000 

15.000 

19.000 

19.000 

38.000 


Mean 

0.392 

0.384 

0.421 

0.403 

0.022 

0.023 

0.028 

0.026 


S.D. 

0.096 

0.092 

0.085 

0.089 

0.007 

0.015 

0.042 

0.031 

Minimum 

0.218 

0.218 

0.263 

0.218 

0.014 

0.009 

0.008 

0.008 


Maximum 

0.588 

0.509 

0.541 

0.541 

0.041 

0.060 

0.187 

0.187 


Median 

0.393 

0.400 

0.439 

0.422 

0.021 

0.016 

0.013 

0.016 

E 

N 

17.000 

20.000 

20.000 

40.000 

17.000 

0,000 

0.000 

0.000 


Mean 

0.407 

0.395 

0.430 

0.413 

0.021 





S.D. 

0.089 

0.104 

0.081 

0.094 

0.006 





Minimum 

0.250 

0.203 

0.264 

0.203 

0.010 


, 


■ / 

Maximum 

0.523 

0.664 

0.546 

0.664 

0.036 





Median 

0.415 

0.407 

0.459 

0.414 

0.020 





Treatment A = Marlboro lights 

Treatment B - Mdrit ultima 

Treatment c = accord - Restricted Smoking 

Treatment D = accord - unrestricted Smoking 

Treatment e = No-smokinq 

overall represent all tne observations except baseline data 




Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/spbj0001 







